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einheit" oder spezifisches Volumen. Wenn Druck und Temperatur gegeben sind, so ist allerdinga das Volumen v der Gewichtseinheit aus pv = RT bestimmbar, wenn die Gaskonstante bekannt ist. Auch das Gewicht Gr ist dann berechenbar, falls man das Gesamtvolumen V kennt. Ist hingegen der Druck und das Gesamtvolumen F gegeben, wie z. B. in den Indikatordiagramnlen der Gasmaschinen und Kompressoren, so kann man daraus weder die Temperatur noch das spez. Volumen berechnen. Bekannt ist damit nur da's Produkt G-RT, und wenn R gegeben ist, das Produkt G-T. Um also T und v oder y zu bestimmen, muB man das Gewicht der arbeitenden Gasmenge kennen, dessen Be-stimmung sehr umstandlich, auf einfache Weise meist nicht durchfiihrbar ist.
Ist jedoch in irgendeinem Punkte eines Indikatordiagramms die Temperatur wenigstens annahernd bekannt, so laBt sich die Temperatur in alien Punkten, in denen das Gasgewicht und die Gaskonstante die gleichen sind, mit der gleichen Annnaherung bestimmen.
Es ist
T =>T ••£-• —
1 A v, •
In dieser Weise ist zu dem Indikatordiagramm einer Gasmaschine (Pig. 7 ) der Temperaturverlauf wahrend der Verdichtung, Verbrennung und Ausdehnung berechnet und in Fig. 7 aufgetragen. Ausgegangen ist von einer Temperatur tfj von schatzungsweise 90° beimBeginn der Verdichtung. Da nur Verhaltnisse von Drucken und von Raumen auftreten, so brauchen die MaS-stabe von Druck und Volumen nicht beriicksichtigt zu werden. Der Einfachheit wegen ist fiir den ganzen Vorgang die gleiche Gaskonstante ange-nommen, auf deren Wert es dann nicht ankommt.
In Wirklichkeit ist die Gaskonstante Rf wahrend der Ausdehnungmehr oder wenigerkl einer (Verbrennungsprodukte) , als wahrend der Verdichtung J&0 (unverbranntes Gemisch). Fiir die Verdichtung gilt
A 7, = 01^. fiir die Ausdehnung
7**
Also ist
"= r A JL Z. ^Bf'pi'Vi'
somit die Temperatur   etwas   ho her   als  fiir   Rf=RQ}   weil   nach Abschn. 9 Rf < RQ  ist.
Graphische Bestimmung des Temperaturverlaufs. Wahlt man auf der gegebenen p, v-Kurve die Anfangsordinate bei A gleichzeitig als MaB der Anfangstemperatur T19 so kann man die in einem beliebigen Punkt B der Druckkurve herrschende Temperatur in einfacker Weise nach Fig. 7 a zeichnerisch. bestimmen, indem man von J5 wagrecht nach F und auf dem Strahl durch F nach C auf die Ordinate von B geht.
Beweis.     GDlFE==v^lvl9    also    CJ)=jp9^t;9/t;1   und   daher wegen p^v^-^p^v^TjT^ auch CD = ^T2/T15   also oder
Schiile, Thermodynamik I.   4. Atifl.atzen; umgekehrt bei Kaltegraden1).
